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LES ROSES. 7 

rosa spinulifolia 

Dematratiana . 

R. spinulifolia. Dem. Essay, p. 8, spec. io. 

R. spinulifolia Dematratiana. Thy. Prod. p. n5, fig. i 

Rosier á feuilles épineuses. Hortul. 

LE ROSIER SPINULÉ 

de Dematra. 

description. 

Ce Rosier s’éléve en buisson á la hauteur de trois ou quatre 
pieds, ou environ. Ses rameaux, d’un rouge-brun, sont armes 
d’aiguillons solitaires, souvent opposés, longs, á-peu-pres, de 
sept á huit lignes, peu dilates á leur base, et droits. Les feuilles 
se composent de cinq, plus rarement de sept folióles ovales, 

' pointues á la base et au sommet, d’un vert-gai et glabres en- 
dessus, plus pales et munies en-dessous, tant. sur les nervures 
ordinaires que sur les nervures confoses, d’une multitude de 
petites épines crochues, tres-visibles a leed nu, a boidure 
inégale, cilicée et glanduleuse. Le pétiole qui les supporte est 
velu, muni de glandes et de quelques petits aiguillons: á sa 
base sont deux stipules bifides, pointues au sommet, glandu- 
leuses en leur bord. Les fleurs laterales et tei mínales naissent 
solitaires a l’extremite des ramuscules qui croissent le long des 
branches principales. Le pédoncule et le tube ovoide du cálice 
sont hérissés de poils spinuliformes. Les divisions du limbe 
sont tantót simples, tantót garnies de pinnulles trés-déliées. 
Corolle de cinq pétales d’un rose-tendre. Styles libres. 
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